上手に節電ずるために 

ごま庭でたくさん電気を使うを蔵庫。こんなことにもごま意を。 


冷やしすぎ 

うっかり半ドア 



扉の開けすぎ 

食品の詰め込みすぎ 


1年間に家庭で使ラち力の內訳 
(資巧エネルギー斤平ぶ9年お定実な) 



ill 

1!; メモ 

麵 ！ h 

P : 

i :潑入年ち曰•お入店る 
1肖 I を誌入しておいてくだ 
i-lj di さん、。サービスを依療 
yi i ! されるときに便利です。 


形 名 
購入店名 



霉話 

( 

> 

購入を月曰 

を 

巧 

S 

H H : h . M i ::; ; 


#株式会社日立製作所 


〒1 05-8430 東京な港区巧新裙 2-15-12 霉語 （03) 3502 -2 111 


④ 



曰立冷凍冷蔵庫 HITACHI 





この取扱説明まをよくお読みになり、正しくお使いくださし、。 
特に r 巧全上のごを意 J は、ご使用前に必ずお読みくださし>。 

取扱説明塞は保証書と巧に大切じ保管して<ださい。 






















安全上の ごま意(必ずお守りくださし、）- © 

こんなときは （ r 停電したときは J など）- © 

据えがけのしかた- © 



す探用。 





活用ガイド（食品お薄期間の吕勤-⑩ 

上手な活用のしかた-——~ —© 


移動.運搬のしかた- © 

仕様/消費電力量について/冷凍室の性能——透) 

故障かな別と思ったら- ® 

保証とアフターサービス- © 

お客様ご巧談窓口-⑩ 



•給水タンクじかを入れ、お爲室じたッ 
卜するだけで、おいしい氷をたつぶ 
リストツク。（に r ®〜®ぺージ） 


• 扉の閉め忘れをアラームでお巧5だし 
ます。（に r ® ぺージ） 

運お音を巧 20 d 目じおちえました。 

に C 9607 規定の漫音試おによる。 

(室温20で） 

無»室じて冷居庫前面な 51 m 、 床面巧 
61 m 巧れ た位養での涅音しべルです。 
おが場巧ゃ運活状況じよって提音レペル 
は異な y ます。 

冷な室をがのイいなじおいを、お気の通 y 
ちじ設 S したエアフイルターのはた5きじ 
より脱まします。 


>それぞれの操作を音声で確認できま 
す。（に r ® ぺ-ジ） 



翼入れ 


，使いはじめ 

































まを上のごを意 


[ 必ずお守りく ださし 、つ 


お使いになる人や他の人へのを害、お産への摸害をホがに防止するため、必ずお守りいただ〈ことを、次の 
ように説明しています。 

■表示内容を無視して誤った使しぶをしたときに生じる危害や損喜の程度を、巧の表示で区分し、説明しています。 


警告 

この表示の欄は、「死こまたは重傷などを負ラ可能性ヴ想定される」巧客です。 

座注意 

この表示の欄は、「傷害を負ラ可能性または物的損害のみが発生する可能偉な想定さ 
れる」内容です。 ^ 


■お守りいただく巧容の種類を、巧の給表示で区分し、説明していまず。（下記は絵表示の一例でず) 


〇 

このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。 

〇 

このような絵表示は、必ず実巧していただく「強制 J 内容です。 

.. . J 


A 警告 


■コンセントや配線器具 
の定格を超える使い方 
や交流10 0 V 於がでの 
使用はしない 


0 



■電源コード•電源プラグを 
破損ずるようなことはしない 

/傷つけたり、孤エしたり、\ 

/熱器具じ近づ d ■た LJ 、 無理、 

じ曲げたり、むじったり、1 
引っ張ったり、重いちのを]; 
禁止 載せたり、お属庫で押しつ/ 1 
\けたソ、まねたソしない / 


■可燃性ガスび漏 
れているとさは 
を蔵庫に触れず 
窓を開けて換気 
ずる 


他の器具と併用すると、分岐コン 
t ント巧異常発熱して発义ずるこ 
と巧あります。 

•定巧15 A が上のコン t ントを単 
独で使用してください。 




〇 


傷んだまま使用すると、感電•ショート•义 
災の原齒じなります。 

•電源コードや電源プラブの修理は販売店に 
ご相談 < ださい。 


ドアスイツチなどの、霉気 
接,南,①义巧で引义爆発し、 
义災や、やけどの原因じな 
t ) ます。 


■めれた手で電源プラ ■電源プラグは根? E まで ■電源プラグはコードが 

グの巧き差しはしない 確実に差し込む 下向きになるよう差し 


響 


めれ手禁止 



〇 


〇 


差しぶみ巧不完全ですと、感電や 
舞熱じよる义災の原因じなります。 
•傷んだ電源プラブ、ゆるんだコン 
tz ントは使用しないでください。 



逆に差し込むとコードじ無理ヴな 
カリ、 シヨー ト-過熱し、感電， 
凳义①原因じなります。 


4 


感電の原因になります。 


■電源プラグのほこ0 
は定期的に取る 




(S) 


禁止 -- 

ベンジン.エーテル • L P ガス- 
シンナ ー• 接着剤などは引义巧発 
する盾険ヴあります。 

■ S 気の多いところや 
水のかかるところに 
は据え付けない 


水めれ禁止 


電気絶縁ヴ悪くなり、感雲ゃ义ぶ 
の原因じなります。 



A 警告 


■自動製氷機の磯械部 ■； を蔵庫の上にものを 
には手を触れない 置かない 


電源プラブじほこりなどヴたまる 
と、湿気などで絶縁不良となり、 
义災①原因じなソます。 

•電源プラブを巧き、乾いた巧で 
おいてください。 

■冷藏庫の上に水を入 
れた容器を置かない 


水めれ禁止 


こぼれた水で惡気部品の絶縁ガ悪 
くなり漏霉し、义お•感電の恐れ 
ヴあります。 

■引义しやずいちのは 
入れない 



接错禁止 


製氷皿な◎粒したとき、けヴをす 
ることなあります。 

■本な:や庫內に水をか 
けない 




水めれ禁止 


雲気あ縁ヴ化下し、感要-:^义① 
恐れなあります。 

品や学術試料を保 
巧しない 





厳しい管理の必要なちのは、家庭 
巧冷蔵庫で保をできまだ/ V 。 

■分解-修理-改造は 
絶対にしない 



分解禁止 I ft I ••'没こ? rJ 

発义したり、異常動作してヴヴを 
することけあります。 

♦分解•修理巧必要なときは、版 
売店へご相談 < ださい。 


0 



扉の開閉などで落下し、けヴをす 
ることヴあります。 

■可燃性スプレーを近 
くで使わない 


0 



ドア:: I イッチなどの電気接点の义 
巧で引乂する危険巧あります。 

■扉にぶ S 下びったり 
引き出し扉に柔った 
りしない 


0 



倒れたり、手をはさんだりして、 
け巧をすること巧あります。 


■アース（接地）を確実 
に巧ラ 


〇 

アース 線接続 



T ア-ユ巧巧々じ 


な障などじよる漏電じより、感霉す 
る恐れヴあります。 

•アースエ事は、むす販売店じ棋頼 
してくださし、。（な©ベージ） 



安全上のごま意 


5 















まを上のごま意 (ごヴを） 


c ~ 必ずお守りください 


■地震などによる乾倒防 
止の処置をずる 


^0 



お倒し、け巧の原因じなります。 
(に r @ ぺ—ジ） 

■製品の異常や故障のと 
きは電源プラグを抜 
き運転を中止ずる 


么警告 

■庫巧なは指定のものを 
使う 

# ft 


指定し乂外のちのを使ラと、义ぶ① 
原因じなります。（に r ® ぺージ） 

■お手入れの際は必ず 
電源プラグを巧く 




感電やけけをする恐れヴあります。感電やけ巧をする恐れ巧あります。 


I 冷凍室とじおま jr ソフト 
冷凍 jn ド-シャも」 r か温 J 
r チルド」設定の切替室 
にびん類を入れない 




A 注意 

K ちま室と r 冷凍 J 「ソフ 
卜冷ず」設定の切替室の 
食品や容器をめれた手 
で触れない 





中身巧巧って割れ、けヴをするこ 
と巧あります。 


接触禁止/ 

凍傷じなる恐れ巧あります。 
(特にを属製のちの） 




塗装面に傷が 
ついたとさは 


■庫巧巧を交換ずるとさ 
は必ず電源プラグを 


,( g ) 


抜なすじ作業すると感電やけ巧をす 
る恐れ巧あります。（に r ® ぺージ） 

、廃棄処分ずるときはド 
アパッキングをはずず 

⑩8 

幼巧巧閣じこめられると危険です。 
•ドアパツキジブは引っ張ると外 
れます。 


■最下段の引を出し扉を 
開けるとさは為蔵庫に 
足を近づけずぎない 




扉を引き出したとき、足の甲など 
じ当たり、けヴをする恐れ巧あり 
ます。 


A 注意 


■食品は湖より前に出■ジャンボダブルポケット■におったり変色した 
さない 前列には底まで入5な 食品は食べない 

いビン類は入れない 

§1喝を毫§繼 

/ 大きなビン類などを無理に入れる 

ビン類などヴ引っ掛なってを下と、扉開閉時に落下し、けけをす腐敗じより、病気の原因じなるこ 
し、けヴをすること巧あります。 ること巧あります。 とヴあります。 


=么之^ 


■冷蔵庫底面に手を入 
れない 


■傷付さやずい巧の上で 
は冷蔵庫下部の移動 
車輪は使用しない 


り隧 j & 


画2つ tU : の扉を開くとを 
や他の人が冷蔵庫に猫れ 
ているときは扉で指をは 
さまないか確かめる 


清掃するとき、底面にずを入れる 
と鉄巧で手を巧る恐れヴあります。 


禁止 / 

移動車賴じより床ネオを傷付けるこ 
とヴあります。 

♦傷付きやすい巧では保護巧の板 
などを敷いて < ださい。 


〇 


扉と扉のすきまに指をはちみ、け 
ヴをする恐れ巧あります。 


■弓 I き出し式の扉を閉めるときは上 
面を持たない 


0 



扉の上面を待って閉めると、指をはさんでけ巧をす 
ること巧あります。 


I 運搬ずるときは運搬用取っ手を 

な 


取っ手 L 乂外を持つと手なすべってけ巧をする恐れけ' 
あります。（にデ©ぺージ） 


H - 

停電したときは 

扉の開簡を減らし、新たな食品の 
I 保をはさける。 


巧っておくと、さびガ 
発生しますので、草め 
じ化置して < ださし、。 


【茵巧な巧おま j 
•小さな傷はシールを 
はる。 

•大きな傷は、防水な 
のある壁おをはる。 

^さひ‘は紙やすりで^ 
I 落としてな台 J 


がノー】レソ 


長期間使わないときは 

霉源プラブを抜いてな5庫巧や自動製 
氷機（な©ベ—ジ）を掃除し、2〜 
3日間扉を開けて乾燥させる。（カビ、 
ニオイ①防止） 



度電源プラグを抜いた 
あと、すぐに差し込んで 
も1份間は圧縮機の運転 
をしません。 

ただし庫两ヴ r 己が一一 : n 
おえ r いない^二ご 
場含は、約？0 y 

秒で運おを開 ^で 

始します。 = r = 





















ムグな電気代や 
騒音をおさえるためじ、 

正しく安全な据えがけを！ 

万~の地震にそなえて 广、 

• 背面の左ち むち 屬庫用転倒防止ベルトを /ベルト、 

掛け、先歸をで夫な壁や柱じ固定してく ^ 

だ另い。 \ L 

別売品：部品番号 R -826 CV 300 \ H 

標準価格870巧（税別） X 2個使用 V 

(平成12年9月現在） \— 

放熱スペースをあける 

♦冷蔵庫は貪品をおやすため、周囲な5熱を放出し 
ています。図のようじ左ち O . Scm 、 上部 5 cmU 上の 
すき間をあけてください。 

•背面は壁に付けられます巧、振動音ヴ化るときは、 

壁な5離してください。また、 圧 お機周辺のを気の 
巧流じより、壁が巧黒くを芭する場舍ヴあります。 

•冷蔵庫側面なら放熱しているので、周囲の壁•挪 
等巧暖かくなることなあります。側面の隙間は、 

なるベ < 大き < 確保してください。 

•冷扇庫の上じちのを置なないでください。 

熱気-直射日光の当た5ないところ 

•冷が力の低下をおさえ、電気代①ムダを防ぎます。 

湿気がかなく、風通しのよいところ 

•さびの発生をおさえ、電気代のムダを防ぎます。 

巧が丈夫で水平なところ 

•調節脚を下図のよラに矢巧の方向に回して床に着け、 
水平に固定して < ださい。不安定な据えがけは、お倒 
や騒音•振動、扉の下 y ①原因じなります。 

•冷蔵庫底面の熱じより変をする恐れのある、じゆラた 
んや畳*フ□ーリンブ•塩化ビニール製の床材など 
の摄を、または床ガおい場合はで夫な木板を敷いて 
くださし、。 



固定のしかた 


むす調節脚を巧じつけ、水平に固定してください。 

1脚ろバー①兩錦を 
I 持ってず前に強く 
引いてはす’す。 I 1 調節脚 

〇調節脚（左ち）を！^ / 

矢印の方向に回し 


脚た バー 


扉の平巧調碧は 

0 左側巧下ヴつている場さ•ち側な下ヴっている場含 



蘭ぉ脚若 1 I 麵脚ぞ I 黄節脚を 


n 節脚^を失却の方向に m 節脚宝 ]& 矢巧の方向に 

回して謂節してください。 回して調節して <ださい。 


据え付けのしかた 




5 cm]^ 上 




•yi か則 

醉 

;ぶ 

上 

とも ) 


専巧コン t ント > 
/ 交流10 0 V 、 


アース （接地） について 

巧一の感電防止および雑音腾害を防<ためじ、ア 
ース（接化）することをあすすめします。なお、こ欠 
のよラな場巧じ据えがける境さは、化すアースをし 
てくださし、。 

©±間や洗い場の床など水気のあるところ。 

® 地下室など湿気のあると ころ。 

® その化か気や湿気のあるとこ5。 

® アースの しかた 

アース線を背面下部のアーつ取り付けむじ （® 記 
号）と電源コン t ントのアース錦子に接続してく 
ださい。 

f 専用！)ン t ント 

I / 交流 100 V \ 

アース取り付すねじ(定巧 15 上 j 


I —ァ—ス銷子 

• ^アース 線 
(網線直径 1.6 酬） 



を窟室扉の開さ角度について 

•開いた扉巧家具などじ当たって 
傷ガつく恐れヴあるとさは、扉 
①開き角度を小さくすることげ 
できます。部品および取り巧け 
作業ゃ賣用など、詳しくは販売 
店じご相談ください。 

部品審写 
R - K 37 MPAM R - S 38 MPAM 300 
R - K 37 MPAML R - S 38 MPAML 300 


別売品：「アース綜 （2.5 m )」 

部岩番号 NW -60 R 6 52 

標準恤巧300巧（税別） 
(平成12を9月現在） 

♦アース蔬子がない場合 
お買い上げの販売居にアースエ事 （D 種接地工事- 
ちが） を依巧してくださしV 

/ - - \ 

接続してはいけないとこ5 

• (感電の危険） 

• ガス管（爆発の危険） 

•雲 i 蔚泉や避雷!十のアース（落雷のとき危険） 

V _ J 

♦漏電しゃ断器について 

特に水気のるい場所（魚お、豆厲店など常時巧面じ 
水気のちるところ）じ据又がける場含 
マー の他に漏電しゃ断器の設置び義務づけられ 
ています。詳しくはお賣い上げの販売店じご相談 
くだを八 


tfSIM 馳 

♦冷窟庫の設置が巧により、霉誌傑•インターホン•ラジオ•テしビなどじ雑音巧入ったり、映像ヴ盐れたり 
すること巧あります。このようなときは、冷爲庫の本がおよび雷盾〕ードと他のお器をできるだけ離す巧、を蔵庫を 
アース（接地）ずることをおずずめしまず。冷島廣の獄 i を受ける巧巧は、電波や設置のが篤じより異なります。 



据え付けのしかた 


© 






















潑巧いはじめ 


•冷藏虔は、「貪品のお度をよくするをの」ではな<、あくまでち「貪品げ傷むことじある程度①ブしーキをなけ 
るちの」です。取扱説明塞じがって正し<使用し、適切な食品管理をむけけて<ださし、。 




•冷却器に巧いた霜は自動的.じ溶けます。溶けた水は蒸発皿にたまり、自動 

自動霜取りについて 的じ蒸発します。 

(霜取り操作は不要です） • JIS (目本工業規巧）では霜取り中および霜取り終了後の冷凍負荷温度（食品 

温度）①昇け、5で bTF と規定されています。 


⑩ 


食品の貯蔵場所 


〔約卜51¢ 


【(約3〜5。り 


• X •ポクット①奧側の温度は高め 
です。 


、糾〜4で, 


調煙した食品やビン詰食品など 


如〜化; 


加工食品、みそや漬物など 


麵も.え ; j 


肉や魚など 


野菜やくだちのなど 


自動のに氷巧でさます 


、約日〜-2で) 


、約3〜な, 


軒 18— 20な 


アイスクリームや冷凍食品など 



娜〜5の 


ワイン•冷扇•チルド•氷温•パーシ 
わん•ソフト冷凍•冷凍に切替える 
ことけできます。（に尹通ページ） 


、觀〜5か 

奧① ポク， ソトじは、 2 L のぺツトボトル 
など乂ボトル類 

手前のポクットじは、中小ボトん類 


>温度は、固醒温度30で、各室温度調節を「中」じして、食品を入れす’じ扉を閱め、安定したときの目まです。 


脚 ELonsa 荘。 ■ 苗 ggp 巧古 B 。 化 ! ミロ巧 ! 啡 〜 • 泣化 a 面 isgai 田田臟 EsaEn aammiynuu, ぉ亞邱。巧北曲 :! KttfekM 的 


庫巧の食品温度のはなり方 

冷蔵庫は、 J にじ碁づいて厳重な品質管理のちとで生産していますび、庫内の温度は冷蔵庫の据え仰ブが態や外 
気温、使巧条件などじよりを化します。しなし、庫巧の食品は、8割前後びか分であるためじ比熱ヴ义きく、そ 
①温度は空気のようじ义きくを化はしません。おって、一般の空気温度をは巧る温度旨十では変化のかない食品温 
度の測定巧できません。そこで、空気温度①影醬を受けじく<、食おじ近い温度を示すく冷蔵庫巧温度計>を発 
売しています。 

ご購入の際は、あ買い上げの販売店じご相談ください。なあ、一般①アルコール温度計で庫巧の食品相当温度 
をはなる場さは、冷蔵室中段の棚のや巧じ約100 m しの水を入れた容器を墓き、感温部を3時閨ほど浸しておくと、 
食品に近い温度な得5れます。 

♦お顧庫巧温度計の測を値は、扉開閣頻度.外気温.設置場巧-庫的のち気が流-圧縮機の運乾か停止などの影 

徑も巧什て巧ル I .ずザので.、洽廚唐巧爲度計の前が説跑雲をよ読ん，でお使い<だ式い。 


ボケット(下段) 


冷蔵室（上段 ） j 


冷蔵室(中•下段 ） i 


か温室_ } 


野菜室_ « 


独立アイスル-ム诣動製か機) 


魚凍室 


ジャンボダブルボケツト ( 


使いはじめ使いはじめ 







操作パネル馆部ち敬と ( たらま) 


使いはじめ 


>電源プラブを差し込んでな目約が少間は、すぺての表示び点なします。 

パ居え巧け時など庫的び冷えていないときは、温度表示郭じ 「 H 」 を表示します。尚、ち蔵室 
は約13で以下、冷凍室は約日でが下 C なりました£)、数すで屡巧温度を表示します。 

> rH 」 表示な5温度表示に変わるまで約4時闇巧なります。これは周圓温度25で、庫内に食品 
を入れす’じ扉開閉をしない時の目まです。また夏場など喜いときや、冷えていない食品を入 
れると、半日上ななること巧あります。 


海作ノた?、ルで;欠の操作をすることができます。^ 


スピード冷が①閱始と停止 
ボタン□ック 

スピード縣ずの開始と停止 
営エネ運転の開始と停止 
が-ド綿(化‘-ド製がの離と停止 
おしゃべりガイド「入」「切」 


(な©ページ） 
( cCr © ぺ-ジ） 

(に r ® ぺ—ジ） 

(に r © ぺ—ジ） 

(に © ぺ—ジ） 
(な©ぺ—ジ） 


■ アラーム「；\」「切」 

■ 切替室の設定 
■ タイ 7 —の設定、開始と停止 
■ を属室-をな室の温度調節 
■ 有動製氷おの 

「製氷一時停止」と「裳氷婷と」 
■製氷皿おそラじが能 - 


(に r © ぺ-ジ) 
(に r 雷ぺ-ジ) 
(に r © ぺ—ジ) 
(に r ® ぺ-ジ) 
(な©ぺ-ジ) 

(に r ® ぺ-ジ) 




「スピード冷が」 / T スビード解巧」運転中に 
点むします。同時じをなまたはおずする方 

巧を表示します。 J Ir スピ-ド冷ず」運転ホじ魚 a します。 


葬機磯雪剛 

It お.も.;把;巧'拓二::齡接 I 任:韦巧:;;，み‘:結;追^ 


準鶏 

i マ ーい*，-， ,=-,ホ"^みを.!■， ， 、、‘ * •' q 


HITACHI 


「省エネ」運拓中じなむします。 


-•: • • -1.' ' . • ..，が..I門：ちジぶ.が.ょがな薇矜; 

おしゃ ぺりがイド ターク 


おしやべリカ’イド巧 r 入」のときじ点むし 
ます。 


切替室設定マーク 


切替室の設定が態を,な打しています。 


町*て'た;*心'，;.卜で*:で巧巧'''卜叶?’あ'' V - 半 W お;が^ 

タイマーマ~ク 


タイ7—傑能を使規しているときに奋、む 
します。 




お巧室庫の温度の目をを表示します。 




席凍室温度調節の設定位置を表示します。 


匯!圍圓 !■ 


アラー厶ヴ r 入」のときにな打します。 


ボタンロジタ巧-•な 


操作ボタン□ックヴ r 入 j のときになむ 
します。 


昨霄琴飄 PF 巧 


ち爵室温度調節の設定位室を表ホします。 




おな室庫巧温度の目安を表示します。 




自動製氷がの設定がおを表示します。 



スピー解康ボタン 


「スピードお决」を開始したり、停止すると 
きじ使います。(江方雷ぺージ） 

また、3砂じ1上爲けて巧すと、 r 営エタ運掠」 
①入•巧を設をすること巧できます。 

(に r のぺージ） 


切替室設をボタン 


切替室を「フイン」 r を属 JT チルド jr 乂温」 
「パーシゎル」「ソフト冷凍」「ちを」いすれ 
なじ設定することヴでぎます。 


中''占 'こ：を:;；’ 皆す:;こ W':' 背-•.な:卜:巧:-，で r. バ 

スピード冷 I 却ず:タジ 


「スピード冷が」を開始したり、停止すると 
きじ使います。(に r 巧ぺージ） 

また、3秒む上続けて押すと、 r ボタン□ッ 
ク」の入•切を設定することヴできます。 

(な©ぺージ） 


スピードを凍(スピード製が)ボタン 


「スピード冷ず」や r スピード製氷」を開始し 
たり、停止するときじ使います。 

(な®.®ぺ-ジ） 
また、3秒じ Lt 続けて押すと、「おしゃべり 
(音声）ガイド JT アラーム」①入•切を設定 


(に尹®ぺ—ジ ） 1 I することヴできます。（に r © ぺージ） 


冷蔵室温度調節ボタン 


冷爵室の温度を霸節するときじ使います。 

(な®ぺ-ジ） 

また、タイマーの"み"を設定するときじ 
使います。 （な©ぺ—ジ） 


タイマ ー i ボタン 


タイ7— の時商設を、カウント開始や停と、 
またはタイ7—設定を解除するときに使い 
ます。(に r © ぺージ） 



製氷設定ボタン 


旨動製氷を r — 時婷止パず停止」させたり、 
製氷皿をそラじするときじ使います。 

(な觀®ぺ-ジ） 


. ,课解ザ1づみが稱¥う^端.稱 f .. 带哦ぶ、 

:冷凍室温度調節ボタン "1 

I :; : :; ... j - , ミ :. .1 I - , ： . 


冷ず室の温度を調節するときじ使います。 

(な®ページ） 

また、タイ7—の"秒"を設定するとぎに 
使います。 （〇=®ぺージ） 



画の例は、なのが態を表示していまず。 


「スピ~ド冷な」運おで、冷封]する方ち)は左方向じなっています。 
「スピード冷凍」違転じなってしほす。 、 

「皆エネ運転」になっています。 

アラーム•おしゃベリ乃イド及び、ボタンロックは「乂」じなっています。 
切替室の設定巧"ホ:温"になっています。 

自動製氷は r 一時停止」じなっています。 

現在の庫巧温度の目まは、冷蔵室は1で、冷凍室は一18でです。 

タイマーマーク 0タイマーは 説明の都含と、表示さだています。 































遞操作パネル施度調節 )、 

冷蔵室-冷凍室は通常、『中』の位置でお使いください。 

温度ををえたい場さはボタンを巧し、お巧みの位置じ台わだてください。 



温度調節ボタン（|*与)または、(^)を巧して、温度調節マーク<をお巧みの 
位置じをわせます。1回押すと"ピッ"といラ音ととちに、7— ク<ヴ移動します。 
但し、 r 中」のむ垣にするときだけ"ピピッ"と音げ鳴ります。 


巧資间< 

弱 I L 弱 


古峰 

§1 


お知らせ 

>温度讚節をしてち、庫巧温度の表示はすぐじは変わりまだん。 

>据えがけ時は「中」に設定されています。 

>雷想プラブを拔き差ししたり、停電巧5痕帰したあとは温度調節位星は「中」じ 
戻ります。ちラー度、お巧みの位£じをむだてくだちし、。 

* 温度微調整をできます。(にデのページ） 



お細させ； 

♦庫巧温度の表示は、 J に（曰本工業規巧）で定められた康巧の測定場巧に雷いた食品の温度を推をして表示してい 
ます。目をとしてお使いください。また夏場など署いときじ、冷えていない食品をる墨に入れたり、賴繁じ扉開 
斑をしますと庫巧温度巧上昇し、実おの食品温度より窝い温度を表示することガあります。このときじは、扉の 
開閉をなるべくかなくしてください。 

•庫巧温度ヴ富い時には 「 H 」 を表示します。このときには、靡の開閉をなるべくかな<してください。 

•庫の温度巧化い時には「し」を表示します。しば5く樣子を見て、それでち 「 U を表示しているときには、温度 
調節を「弱」測じ設定してください。 

♦霜取り中あよびお:!をは、庫巧温度ヴ上异し、一時的に表示温度巧高くなりますヴ、ちが運乾ととちじ徐々じ元 
の温度に房 y ます。 


位画 D 冷 ii 室や野ままの食品が雜する場合 

•冷蔵室温度調節を「お」側じしてください。 . 

•冷蔵室温度調節な「強」①ときは、「中」じ戻してくださし特に「強」設を時じは食品や給水タンクの水ヴ凍結 
しやすくなります。 

■•園励温度び5でな下のときは、各温度調節を「弱」じすると、凍りに<<なります。 

♦野菜室の底面に葉もの類を寝なだて入れた場さ、まれじ凍結するこど巧あります。食品包装巧卜しイなどを敷 
一 いて入れてください。醫菜室は容器の商りな台間接的に冷却しており、容器底面の温度げ低<なつているため 
⑩です。 


タイマーボタン 1(^ を押しまず。 

"ピツ"と音ヴ鳴り、ボタンのランプと a タイマーの7-クヴ，有沿し、 
温度表示部巧、00分00秒のな滅じなります。 


冷属室温度調節ポタン ( S を巧して"が"を設定しまず。 

—度巧すたひ’じ"ピッ"と音巧鳴り、1巧加暮されます。 

• 最大99分まで設定できます。 

• 1秒が上巧し続けると、旱送りできます。この時には"ピッ"といラ音は 
鳴りまだん。 

• 99分を超えると、"ピピッ"と音け鳴り、00分の表示じ戻ります。 




i 


(15 分を設定した巧!） 


3冷巧室温度調節ポタン^を巧して"秒"を設定しまず。，11剛‘化卑し ; J 

—度巧すたひで"ピッ"と音ヴ擔り、10秒加貫されます。 i ■^1 ] 

•最乂凯秒ま r 設定できます。 1!巧せこ卜 i 

• 1抄以上押し続けると、草送りできます。この時じは"ピッ"という音は 
鳴 U まだ:ん。 1 口-* I '户 

• 50 秒を超ぇると、"ピピッ"と音ヴ鳴り、00秒の表示じ戻ります。 為） 

/ I タイマーポタン ( P 誦を巧しタイマーをスタートさせまず。 

"ピッ"と音巧鳴り、タイ7—巧’スタートし、！秒ごとのカウントダウンをします。 

♦設をした時間げ経過すると"ピピピピッ"とアラー厶ヴ鳴り、カウントダウンのを冬3をお知らだします。 

このときボタンのランプと固 タイマーの 7— クな消え、時間表示巧混度表示に切り換わります。 
•途中で中止したいときは、もう一度を巧します。"ピピッ"と音び鳴り、ボタンのランプと ©タイマー 
のマーつ な消え、時簡表示ヴ温度表示に巧り換わります。 ' 

♦—度スタートしたあとじ設定時間を変えたい場をは、もう一度[货尋を巧してタイ7—を中止してなら 
操作をやり直します。 


お知5せ 


♦タイ7—の使巧中は、温度調節はできまだん。 

♦ボタン操作を約10秒間中断すると、自動的じタイ7—設定前のが態に戻ります。 
•タイ7—の檐度は±2%です。 


屬操作,はル(スピ-ドを巧/タィマ-) 


スピード冷凍ホームフリージングやがを早く欲しし、ときに、ご利用くださし、。 


1スピード冷凍ポタンを巧しまず。_ ■ . ぉ_* 

"ピッ"という音とともじ、ボタンのランプと ESSEl の7—クび魚打し、 ii , 1ががふスピード 

約2時間スピード冷凍運転を巧います。 _イ苗 D 冷凍 

•中止したいときは、ちう一度(@)を巧します。.‘ピピッ"という音とともに 、 r mmi -ソ 

ボタソ①ラソプと 1333^ ① 7 -クげ消え、スピード冷凍を中止します。 ；： P-™- J '置^^ 

• スピードおず中は、圧縮機と庫内フアン巧高速で運起しますので、選転音 Jt I 

ちかし大きくなります。 U 国^*如 g 聋 

♦スピードおず中は、冷ず室を優先して冷却しますので、冷蔵室の温度巧上4； I ■. 

ヴリやすくなります。扉の開閱をなるベくみなくしてください。 I- 

P ボタンのランプとのマークび消えると、 I パ， S 一幸 

^スピード冷凍は終了でず。 1^' 

•スピード冷凍終3後じもう一度ボタンを巧してち、"ピッ"という音ととも1 お亡ミ 1巧乾/:4 
じ、ボタンのランプと画の7-クヴ魚打します巧、冷え過ぎ防止 i °*** I'lra 
①ためじ、約60み間はスピード冷凍運転を巧いまだん。 w ’’"‘ i’l 

お巧5せ•霜取り中は、ボタンのランプと面0^1のマークヴ，なむしますび、スピード冷凍運鼠す 
巧いまだん。霜取り終3後、有動的にスピードをず運転を巧います。 


每 P 

，如;.|練砂 


操作パネル (スピ I ド冷凍/夕妥 I ) 0 


操作パネル急度調節) 

















操作/はル削製糧の階氷-時惇一 J と階氷停山) 


自動製が機の r 製が一時停止 J と r 製が停止 J 



• 据え巧け時は、 r 自動製氷」じ設定されています。 

• 電源プラグを巧き差ししたり、停電な5復帰したあとは r 有觀製氷」のが態じ戻ります。 


製氷~時停止] 


夜間、氷の落下音が気になるときに、ご利用くださし、。 


GD を押してな5約8時間、製氷を休止します。 

♦囚巧が巧止の表ホをしている間は、毎日同じ時圍じ製氷を化止します。 
(-時） 


製が停止] 


をなど長期間氷を作る必要がないときにご利用くださし、。 


製氷を停止します。 

♦ GD & 巧して巧5給水タンクのかを捨て、各部を清掃します。ぺージ） ~ 

• 製氷停止巧5有動製氷に切り換えたあとの製氷時間は、給水パイプ凍結防止ヒーター①予熱運較を巧う 
ため通常よりち長くなります。 



操化/《ネル(製か皿おそうじ機能他) 


♦製氷迎や巧乂墨検知しバーじ食品などび当って 
いまだん巧？（な巧ページ） 

♦冷凍室扉を長時簡開け放しじしていませんでし 
たな？ 

♦冷凍室扉け、食品などじ当って半開きになって 
いまだんな？ _ 

♦冷蔵室扉を長時圍開け放しじしていませんでし 
たな？ 

♦冷殼室扉な、貪品などじ当って半開きになって 
いまだんな？ 


冷蔵室の温度微調整をしたい場さじは、製氷設定ボタン GD を押しなけ己、冷蔵室温度調節ボタンを、 
冷ず室の温度微調整をしたい場さじは、励を巧しななら、冷凍室温度調節ボタン®を巧し、指を離します。 
•—度操作するごとじ"ピッ"または"ピピッ"と音な鳴り、温度調節7— クイ 巧変化します。お巧みの位置に 
設定して < ださい。 

♦約 0.5 での調節ですので、庫巧温度表示は巧む5ない場含なあ y ます。 

( Tie ) 6 回目^ 【 3 回目） （ 4 ◎目） け回呂) 

強1 「強] I 強广譚1 「辱 I 、 

r 中< 中< 誇中中 j " H 中ィ> •微調整をやめる場さじは 、 faj 

義 弱 弱 暴 I I 弱<1 I または〇を巧します。温度調 

節位置は r や」じ戻ります。 


ゆ設定） （1/4 強設を） （3 M 強設定） （1/4 弱設を） （3/4 弱設定） 


参温度微讚ををした徽ま、装氷の設定ヴ切り巧わ？てし巧すので、元の設定じ房してくだちし、。 

つ广り (なのぺ—ジ） _ 


/卜 は故障をお知5だしてしほす。 
お賣い上げの販売店へご連総く 
h ださし、。 

11ただしち表の表示の場さは、故障 
’でなくてち表示する場さヴお U 
* ます。ち表①巧容をご確認くださ 
!い。 


使いはじめや1週間じ(上使むな巧った場さ、ニオイやホコリびついていること巧あり 一一 - ..巧 

ますので、給水経路や製氷皿のおそうじを実施してください。(に尹®〜®ぺージ） I i 嘉苗'‘,.< 

1 給水タンクに新しい水を入れ、所定の位置にセットしまず。 I: 1^ 

P 独立アイスルームの貯氷ケースを空にして、底面にきれいな！ III 居み、 

r ふきん J または r タオル J を敷きまず。 L I ,ド 

Q 独立アイスルーム扉が閉まっていることを確認してか 5 、 p I がろ ^! 

製氷設定ボタン回を " ピピッ " と音が鳴るまで 5 秒 m 上巧し Ifeai ： 

続けまず。 r ■' Wm 

賢/ぅち①表ホけ点滅します。さ台じ約7秒後:じ"ピーピ ー..." ①アラームじ変 I _ 

わって r おそラじ」を開始します。 I グ 

4 巧 3 分で r ぉそうじ J を完了しまず。 1 p i 1 朽鸣 ; 

「おそうじ庶3ととちじアラームな"ピーピー...."なら"ピピピピッ"じをり I 石 

り、製氷設定7— ク巧元のが態に戻ります。 1 - j 呂一如 祖;ぉ接;} 

5 貯氷ケースに溜まったがや水、及び r ふきん J や r タオル J ! 發蝶 * 

などを取りおきまず。 ! 臨編 b 搬 

♦ を押し始めた5、「おそうじ」け完3するまで独立アイスルーム扉を開けないでください。 

♦「製え一時停止」げ製氷停と」をしていた場合口ん水びおないこと巧ありますので、「自動製氷」じ設をし、 
30分経過してならお使いください。 


■ 


操巧パネル雇議繫覆皇繫望) 


ご使用方法 


操作パネル(製氷皿おそラじ機能他) 


— r ち巧 


























操作/ くネル(おしゃべり': イド） 



ヒンジ カバー 
(スピーカー 
を収納) 


む 

inaaabfciM 

妇営エネ 

酒! 占わた1 の 

ite i ■ に — 

pV 

いを 

瑚 



I ITf 議攫鷄咨錢豬削 I ! LIMIM 捶亚’嘴 

• 操作 J なルの操作時に冷頑庫上面のヒンジカイ（一内に収巧された 
スピーカーにより、操作を音声にて確認できまず。 

广* スピードおがの始まりを音声で確認できます。 

/スピード冷却を終3した時ち音声で確認できます。\ 

ただし、達中でスピードお却ボタンを押して、運乾 
\を中止した場さじは言声は出ません。 / 

」厂 参ボタン□ツク r 入」「切」を音声で確認できます。 

广 • スピード解凍の始まりを音声でお霜できます。 

——^ /スピード解凍を終3した時も音声で確認できます。\ 

- ' ただし、途中でスピード解凍ボタンを巧して、運活 

\を中止した場含には音声は出まだ•ん。 / 

L ♦ 営エネ運転 r 入 J 切 J を音声で確讀できます。 


♦ スピード冷巧の始まりを音声で確認できます。 

♦ おしゃべりガイド•アラーム r 入 j 切」を音声で確認できます。 

♦ 切替えルームの設定を音靑で確認できます。 

• タイマーの操作を音声で確認できます。 

(タイ7—終了時も音声で確認できます。） 

• 冷窝室の温度^5の操作を音声で確訟できます。 


♦ 冷凍室の温度調節の操作を音声で51^できます。 

参自動製氷巧の設をを音污で確認できます。 

(製氷曲おそラじ終3時ち音声で確認できます。） 




1スピード冷凍ボタン(為0を"ピピツ"と音び晴るまで、3砂が上押し続けると 
;6 おしやペリ乃イドび解除され、アラーム•おしやベリ乃イド7— ク⑩^ 

アラーム. 6^ヴ消むします。 

クもう一度禽ミ)を"ピピツ"と音び鳴るまで、3秒が上巧し続けるとアラームび 
^ 解除され、曲ち消なします。 

"^"^3 さらじ@を"ピピツ"と音び鳴るまで、3秒が上巧し続けるとおしやペリガイド • 
i アラーム巧設をされ、アラーム•おしやペリ巧イド7-ク oa ^ 巧なむします。 


眯しゃべりガイド解瞭時^じゃべ0力が•アラ-ム麵來みべ D 另仆1?ラ-ム設定詞 


♦タイ7 —( に 尹巧ぺ —ジ)や 製氷 迎おそラ じに尹め ページ) 傑能使巧時の アラームは 
消すことなできまだん。 . 

© 据え付け時は、おしやペリ方イドとアラームび r 入」(設定が態)になっています。 

© 電源プラブを抜き差ししたり、停電巧台復帰したあとはあしやべリヴイドとアラーム 
び r 入」じ戻ります。 

巧押し続ける時間巧3秒より短いと、おしやべリカ•イドとアラーム①設定びできす’、 

またスピードお凍運転に入ることけあります。スピード冷凍運転に八った場さじは 
( g ) を巧して中止したあとじ、ちう一度操作を繰り返します。 



站 

-旧私 



操化 • はル(ボタン□ック/省 I ネ運転) 


I! を胎巧 ’111 觀 諭瓣 iMigil 剛 

3,^ 1 スピード冷却ボタン ( S ) を"ピピッ"と音が鳥るまで、 3 秒な上 巧し 続け 

r V 某由 f く卜^ るとボタン□ック機能巧設定され、ボタン□ック7—ク泣な点むしま 

' ^ す。ボタン□、ソク機能を設定すると「切替室設定ボタン」「タイ7— ボタ 

、^藻-ン」「冷蔵室温度調節ボタン」 r 冷凍室温度調節ボタン」 r 製氷設定ボタン」 
一べごごつこけ;^ ノ’ 巧□ックされ動作しまだん。 - 


綱 

を 


縣ホ/控 十* 口、， 口 厂 J 一"」I /で脚0王/ mi な doj だ1"1、ゾソ JI /で/ホ王ぶ丑にえが巧扮いいゾノ』巧ノ八。乂 AC "、 ソ」 

づ r ； C ^ ごころ 巧□ックされ動作しまだん。 - 

CMji クちう一度 (§) を"ピピッ"と音な鳴るまで、3秒しん b 巧し続なるとボタン 

rr—i ロック機能巧ちれ、ボタン□ック7 -ク回ヴ消なします。 


み r 自 ；-«ij 

图覆 


J ボタン□ックの 
を定で□ック 
I されるボタン 


ボタン□ック設定時 


ボタン□ック解除時 


>据えが口時は、ボタン□ッソは設定されていまだん。 



!旷藏!飄!も;報 



‘、ぶホノ Iつ—ク 


1スピード解凍ボタン (お 0 を"ピピッ"と音び鳴るまで、3秒じ让巧し 
続けると省エタ運乾を開始し、省エネ遷較7-ク 因営ェ ネび点む 
します。 

クちう一度を"ピピッ"と音巧鳴るまで、3秒以上巧し続けると省エ 
夕運乾を解除し、爸エネ運転アーク 因省ェ ネが消なします。 

I 压縮機け低速回おで達廚するととちに、霜取り制御等を効率的じ巧い^ 
[ ます。庫巧の食品収納墨げみないときや、扉開蘭のないお化なけ時に利 I 
1巧すると便利です。なお、省エネ運乾中でも扉開閉などじより、特じ庫1 
\两温度巧上昇した時には有動的じ通常運おじ切り替わります。 / 

• 据え付け時は、省エネ運転は設定されていまだん。 


P 詞 

!|‘;械 

ii 幽 P 


I 


_ 半ドアアラームについて_ 

扉の閉め忘れをアラームやおしやべりガイド（音青）でお巧5せしまず。 

♦冷蔵室，冷深室のいザれなの扉ヴ、1分が上開いていると"ピーピーピー"といラアラームと"扉な開いて 
しほす"というあしやべリガイド巧 V ぶおきじ擔リ、冷気ヴ逃げるのをお知らだします。 

♦扉を閉めると止まります。 

♦ 扉の開き方びルちいときは鳴りまだん。 























♦ラすいん欄に、 14 kg し乂上のものを戴だないで 
<ださい。綱び変おしたり、割れたりするこ 
とびあります。 


;.:ぉぶ:‘::. 


圓圓醒 ' 

• •ぶ、ホをしぃ—* _ ホ— 一 ' _ 一 _ 1い吏も _ クー、— 


•普通の棚として 



♦その場で側をひっくり返すと 
背の高い食品び入ります。 


既蹲纖 III!! 胃胃誦 111 tItiW 


魚介類や的類①教度を長持ちちだる、巧-1で 


■5 レご曰魚介類や拘類①筋長 
ス JV / im 巧近の温度帯です。 



C 3 MII 

♦氷温ク…ス①開衛は、國①よラじ取っ手部を持って巧 
なってください。取っ手部 L 乂外じすをなけて巧なラと、 
指をはさんでけけをすることびあります。 


>最下段で欄をひっくり返すと 
より背の高い食品巧入ります。 
件乳パック等） /— 




•高さ巧わるん棚じ、 7 kg が上のものを載せない 
でください。棚巧をおしたり、割れたりするこ 
とびあります。 

お知らせ / ^ 

♦外すときは手前をみし持ち ~\ 

とげて前方じ引きます。 '^ fr=====A 
(ち側奥じストッパー巧あります） U \1 


氷温クース 


参ち蔵室扉を閉めるときは、乂温ク ー3 を巧し込んだが 
態で閱めてください。クースを引き化した状態で扉を 
閣めると、クースや食品を破損することびあります。 
•豆腐-こんじゃく -ヨーブルトなど水分のをい食品を 
氷温室に入れないでください。食品ヴ凍結します。ま 
た、クースじは 3 kgl ； Ai : ものを入れないで<ださい。 
,割れることなあります。 




cSi た 


»ラすいん相目•高さなわるん欄•固定側に、ビン類や食品容器を載せる場さは、庫内むを覆つている 
ランプ々バーに強く奕き苗てないでください。ランプれパーけ割れることびあります。 


■ずみずみまでたっぷり収納できる 
新鮮冷蔵室 


冷蔵室 



灌龜讓 ! 学 .. 

mmmxrnm 


•卵クースじは、卵を巿版のパッ参卵クースを裏返しじすると、.ル 
ク①まま入れることができま物ポクツトとしてち使えます。 
す。 




卵クース 


ポケット(で段)； 

: -4. 一 I'rv ■ミ；'.; - -‘，いドドで,’.’‘.';う：-.■ド甲‘ミ'-.:--—. 

ジャンボダブルポケット 
チュ瑪畴をが. h : 


チューブ類を収納できます。 


卵クース 


>固定棚じ、 7 kgU 上のちのを載せないでく 
ださい。側けをおしたり、割れたりするこ 
とけあります。 


操作/てネルの:^ピード冷がボタンを巧して動 
作する「スピード冷却」と、スピード解凍ボ 
タンを巧して動作する「スピード解凍ヴあ 
ります。（詳細はに r を®ぺージロピ—ド 
冷却」/「スピード解凍」をご費下さし、。） 


A 注意 


>ポケットに不ま定で倒れやずいビン類や吿 
巧を立てて入れない 

落下して、な巧の原因じなります。 

>ジャンボダブルポケットにボトル類を無理 
に入れない 

扉の開閉でポクットびはザれたり、ボ I - ル類 
ヴ落下して、け巧をする據れ巧あります。_ 
>なは決め5れた位置 L ソぺでは使用しない 

棚のストッパーびきなす’、棚や食品び落下し 
やす <なります。 


































{スピ〜 F ; 令却/スピード解谏) 


操作パネルのスピード冷却ポタンを巧して動作ずる r スピード冷却 J と、スピード解凍 
ボタンを押して動作ずる r スピード解凍 J があります。動作中は各ボタンが点巧し、 
操作ノ くネルの液晶表示部に各動作が表示されまず。 


1. スピード;をち]ポタン蘇苗、またはスピード解凍ポタン(|娶を巧ずとボタンび点なしまず。 
次に冷却する方向を(§)、または解凍ずる方向を^を巧してえ S びます。 

ゆ操作パタルの液晶表示部に冷却または解凍する方向を表示します。1回巧すごとに"ピツ"という音とともじ 
スピード冷な、またはスピード解凍する方向びを方巧一左方向一中央一ち方向一解除①順に変わります。 


スピード冷却 


スピード解凍 


1回巧す2回巧す3回巧す4回巧す5回巧す 1回押す2◎巧す3回巧す4回巧す5回巧す 

^0399 

国む心;:四.:! __ 1,, ^姻の‘:苗 I 曲 U 

全方向左方向中央右方向解除 全方向左方巧中央ち方向解除 


2. タイマーポタン ( P ) を押しタイマー時間を設定しまず。 


タイマー時間の設定は、ながまたはボタンを巧してか5、3秒む巧に押して下さい。 

(3 巧を越えてしまうと標華時間斗5分が旨動のに設定されまず。） 

® 操作パ睾ルの液晶表示部(冷蔵室温度表示部)じ時間巧表示されます。 

® ボタン&1回巧すごとじ"ピツ"といラ音とともじ、下國①ようじ設定時閣を切り誓えることびできます。 
^1跡甲す2剛甲すに:^ 3回巧す^ 4回}甲すを^ 5回巧す 

リ5^らが 弓が S が; 3が y 


※圏を巧さない樹ホ、自動的に標準時間45分が設定されます。 

(このときは液晶表お部に設定時間は表示されまだん。） 

® 約3秒後じタイ7— 設定時間が確定し、タイ7—運おび開始されます。 

0おしやベリ巧イド設定中は、スピード冷却またはスピード解深開始時と終3時に音声でお知5だします。 
おしやベリ巧イド解除やは、終3時のみ"ピピピピツ"というアラームでお知5だします。 


3. 途中で中止したい時は点巧している(論)、または (§) を巧してください。 

"ピピッ"という音とともにボタンが消むし液晶表示部の表示も消えまず。 

ゆスピード冷却やじ (C な*)を押した場合、またはスピード解凍中に (§) を巧した場 S ん"ピピッ"という音は 


しますびそれぞれの運転は途中で中止されまだん。 


お知5せ 

>霜目リリ中はボタンのランプとスピード冷却/スピード解凍7— クは治、巧しますび、そ〇ぞれの運拉は巧いまだん。 
霜取り終3後、自動的にスピード冷却/スピード解凍運おを巧います。 


國ずみずみまでたっぷり収納でさる 
新鮮冷蔵室 



ッ、;^.，み叫、のリいかが；/ 'がかし/パい J' ,ん 


♦ 大物食品、調理した食品などを急いで 
冷やしたいときじ利用してください。 
通常より覃<ちやすことなできます。 

• ゆでたてポテトなどのあ5熱とりじも 
お使いいただくこと巧できます。 

• まとめ買いなどのる養の食品を素草く 
冷やすことなできます。 



i 


綱 


ちつとミ0りたい3ヒ- 


1. 熱いをのを入れて周囲の食品へのを響はないの巧？ 

お巧い食品の風下では若干温度巧上びりますび、一時 
的で累ミ崔はありまだん。 

2. 庫巧の細の爾熱温度は何でまで？ 

約50でです。調裡直後のやなんや、なぺ&そのまま入 
れザ、別客器じ移してな台入〇てくださし、。 

(島温のちのを入れると割れたり、変おするおそれヴあ 
U ます。》 

3-「スピードお巧」すると庫內なをえすぎるのでは？ 

. スピード冷な]は庫巧温度（約1〜4で）①冷気をお環 

させるので、をれじ I 下 C 冷えすぎることはありまだん。 

4. 「スピードぶ幻]」すると食品なを廣しやすくなるのでは？ 
そのままで保なすると乾燥しやすく、におい巧りか衛 
を面巧らちラ，ジブをすることを強 < おすすめします。 

己.「:：^’ードおち]」で片側にだけ風を商けるとをが糖の食品 
温度ヴちヴるのでは？ 

片測へ風を吹き出すと、冷気は渦を巻くよラじを巧側 
じ向なラので、庫内温度は窗一化され、効率良く冷却 
でぎます。 


麵獅;:圆 111 



P 譯購擬が！ 

♦冷凍した食品を急いで解凍したいとぎに利巧してくださし、。 
通常より早く解凍すること巧できます。 

•発泡スチ□-ルなどの m じ入った食品は、皿を外し、ラップを 
し直して入れて < ださい。皿がきのままですと、解凍厶ラゃ 
解凍す足になること巧あります。 

• 食晶は、できるだけ堇むて入れないで < ださい。躲凍ムラや 
解凍不足の原因となることヴあ y ます。 


お知らせ 

〇スピードお却/スピード解深運転中に靡を開けると、スピードをな/スピード解凍フアンは一時停止します。 
扉を閣じ5と運転を再開します。 

• スピードを巧/スピード解ず中は、スピード冷却/スピード解凍フアンの運乾音巧します。 

• スピード冷却中はを顧室温度を一時的に做めじ設定します。 ' 

• スピード解深中は冷蔵室温度を一時的に高めに設定します。 

♦熱い食品は、お m じのだるなどして、直接爛じ置なないでください。（がの耐熱温度は約50でです。） 



















> 酵菓クースじ、 15 kg じ I 上のちのを入れない 
でください。クースび変形したリ、割れた 
U することびあります。 

►數菓クースじ食品を入れるときは、スライ 
ド/」、物クース①下面より上じ食品な出ない 
よラじしてください。食品やスライド小物 
クースを破損すること巧あります。 



スライド小物クース 


野菜クース 




圆唾〇 


>細長い野菜ち立てて収納で 
ぎます。 


霉ラグ IW 通 






W 谊巧マこ.-ろ邱 f 巧•が巧等を^?^甲でち! 


CSD 


• 2 L のペットボトル- ビール 乂 
ビン や背の低い根菜類-葉棄類 
などの横倒れ防止じ。 


• 野菜類をたくさん保をしたいときは、 
手前じなててください。 


化切りワイた一內じは高 
さ 31 cmU 上のちのは入 
れないでください。扉の 
開閉なできなくな* J ま 
す。扉巧確実に閣ま台な 
くなゾます。 

特じペットボトルじは、 
高さの高い種類びありま 
す。またボトル①キツ 
プび緩んだままですと、 
扉の開閉びできなくなる 
場さがあります。 


•仕切りワイわ一内は温度ヴ高めです。ビーんなどを旱<冷やしたいときは、冷蔵室や扉ポク‘ソトじ 
/ v れることをおすすめします。 

• 數菓①量や種類じよって、スライド小物クースの底面や野菜クース々バーに結露することびありま 
す。みきんなどでおき取ってくださし、。 

•水洗いした野菜は、よ<水気を切ってな5入れて<ださい。 

•長むぎ-じら-わけぎなど、他の貪品へのにおい移リヴ気じなるものは、ラップをして保をして< 
ださい。 

• 截菓室じ入れた野菜ヴを焦する優さは、ラップをして<ださい。 

•乾倒する恐れのある背の高いビン等は、仕切りワイい一内以外(こは入れないでください。 



■かがまず見渡せ、サツと取れる、 

まんなか野菜室 f 

J 顆錶働!狮够喔巧哩欄詞 —" 


- 化，を k をががッ V ，り卜 r ' r ご I ,[，户す!ツが巧ん w …巧ィザ 、I 近；’な — 

♦スライド小物クー：^をはザして使ラと、野菓室①温度び低くなり、また ^ 

高湿を保てません。 

• 3 ライド小物クースじ、5 kg し乂上のものを入れないでくださ IA クース 
な変形したり、割れたりすることびあります。_^ 


画穀11麵111^^擊讀 

野菜クースを覆い、クース巧を高湿に保ちます。ラップをすると新おさヴさ己じ長持ちします。 


，高湿のしくみ. 


黯菜な 5 蒸発する微量な水分で高湿が態を保ちます。野菜び少ないときや、包装された郵菜びるし、 
ときは、高湿が態を保てない場をけあります。と<1こ野菜巧かないときや、水分蒸散のかない野菜 
は、ラップをすることをおすすめします。 


CSD 


>ニンジンやダイコンなどを切ったまま入れますと、傷みやすいのでラップをしてくださし、。 

>ホウしン草などの葉もの類は、水洗い後水気を切ってな 5 保をしてください。 

お知5せ 

• 野菜のお蔵可能日数や鮮度は、野菓①種類やを爵庫に入れるまでの保を状態じより異なります。 

I 低温障害を起こしやすい、なす-きゅラリ-ピー7ン*南国產①果実などは7〜13で<5いび適温 
ですので冷蔵庫の野菜室で保をするのじは向いていまだん。常温での保ををおすすめします。 ， 


A ま意 


■ 野菜室の扉を閉めるときは上面を持たな 
い 

扉の上面を持って閉めると、指をはさんでけヴをすること 
なおります。 


A 警告 


■ 野菜室扉ぞ弓险出した状態 
で扉にのったりぶ!5さびっ 
たりしない 

冷蔵庫巧倒れたり、扉巧はザれたりし 
てけ巧をすることけおります。 


_野菜は、切 £) すじお蔵したほラが曰ちちします_ 

貯蔵してはいけない貪品 お蔵しなくてちよい食品 

バナナ-^□ン*パパイわ*パイナップル-アボガ わボチわ-ごぼう-玉むぎ-いち類*じんじ<•根 
ドなどは、熟成巧進みじくくなり、変質することち しよう巧など。 

ぁります。 

なお、食ぺる前じ冷蔵庫で冷やすことは差しミえあ (J 

リまだん。 に合 ん 



























操作パネルの切替室設をボタン @ を巧して切り替えてください。 
切替室設定ボタンは、1回巧すたびにアラームび"ピ 、ソ" と鳴り 、表 
示が切り替わります。 . 

(但し、お凍のときは"ピピッ"と鳴ります。） 

• 表示は、冷凍ーソフト冷凍ーパーシぃル->氷温ーチルドー冷蔵-> 
ワインー冷蔵ーチルド ••• 

と往復式じ切)り替わります。 . 

• おしゃぺりガイド設定やは、切り替えるたびじ切替室の設定を音 
声でお知らだします。 

•据え付け時は、冷凍 I こ設定してあります。 

• 電源プラブを抜き差ししたり、停電な5復帰したあとはちとの設 
定位置じ戻ります。 


_ 江意 

■ r ; 冷！」 r ソフト冷凍 J 設定時は、食品や容器をめれた手で触れ 
ない 

凍傷になる殺れヴあります。（特に金属製のちの） 

■ r ; を凍 jr ソフト冷凍 J 「パ-シャル jr 氷温」「チルド j 設定の切替 
室にビン類を入れない 

中身び凍って割れ、けびをする恐れけあります。 

■ 切替室の罵を閉めるとさは、取っ手を押して閉める 

扉の上面を持って閉めると、指をはさんでけ巧をすることなあります。 

■ 切替室の扉を開けるときは、ストッパーの位置で止める 

扉やクースな落下し、なびをすることびあゾます。 


ゆクース銷面よリ上仁食品を入れないで< 
ださい。 

•クース上部のを気吹き出し□を/ふさ 
ぎ、冷え巧悪くなること巧あります。 
a 扉び確実に閉まらなくなり、露び巧< 
原因じなります。 

♦設定を切り替えるときは、その温度じ 
適した食品の入れ替えを巧ってください。 
♦切替室に水気のるい食品を入れるとクース 
か庫巧に結露すること巧あります。みきん 
などでなき取ってください。 

クース錦面 冷気吹ぎ化し □ 


(前) 


庫巧 





切替ま 


t が ' t 凍； ft ホ 

化ぷ . が稱 ' 六がぷ ^ 



T ;:宗 . g 漏 iTi . 革: ffi 昭窮;•:屬靈]画論^ 


画!!!麵議隱 lii 圍1! !圓 i 画1111111圏 


画!画!麵讓麵11111 P 

ゅ冷凍食品のまとめ買いやぶームフリージングのるい 
ときは、フリーザーとして活用できます。 
a 乳脂肪分の高いアイ：:^クリームは、冷凍室で貯蔵 
I 1 することをおすすめします。 


■ 

I 




響 iiiiiillliiP 

•两や魚、その加工品（/\厶-ソー t — ジなど）を微 
凍結が態で保をします。 

• 微凍結するので一尾魚やブ□ツク肉などじ適します。 


• 「冷凍 J よりち保な期間は短くなります巧、硬く凍5 
だないので使ラときじ包 T で巧れ、解凍時間ち「冷深」 
と比べると短くなります。 

•アイスクリー厶や巧販①を 
ず食淀は r 冷凍」または冷凍 
室でなをしてくださし、。 


>肉や魚、その加工显^ライス八ム•なまぼこなど） 
を凍結させすじ保をします。 


が 



>練製品やヨーブルトなどの食品のおいしさや鮮度を 
保つ、約1でが近の温度帯です。 


戀 


^む绩! . Pi 攒0鸿胞が 

•歎み物をたくちん冷やしたいときやまとめ買いで冷 
扇室に入りき台ないときじ。 

•野菜を保なするときは、乾燥しやすいのでラップを 
して下さい。またほ温障害を 
msm^m 起こしやすい、きゆラリやな 
す-ピー7ンなどは保をじ向 
いていまだん。 


お觸嶺翊感糊を苗 


々ワイン（白ワイン•□ゼワイン•シたンパンなど） 
を欲み頃に冷やしたいときじ。 

•ワインの長期保をじは向きまだん。長期保をじは専 
用のワイン t ラーをご利巧くだちい。 

岛 


脚 aiaa 

•切替室の温度設定が態じよって電気代は変わります。 

«「乂温」「チルド」設をでち、水分のるい食品は凍るこ 
と巧あ y ます。 

® r パーシわル」「ソフト冷凍」設定では、食品じ含まれ 
る瘡分-塩分ゃ腹肪分-水分などの含ち星じよって凍 
結の程度ヴをわります。 ' 

0温度設定を「お凍」「ソフト冷凍」に切り誓えた後すく‘ 
I こその混度にはなりまだん。約巧分 U 上待って巧ら食 
品を入れて下さい。「冷凍」「ソフト冷凍」巧ら他の設 
定じ切 y 替えたあとは、す<じ貪品を入れてち差し支 
えはありまだん。 


切替室 



















冷巧の効菜グかなくなります。 お知5せ； ® 霜取りやは、ボタン①ランプと の 

ブークび点むしますび、スピード冷凍運輸3 
巧いまだん。霜取り終： J 後、自動のにスピー 
ドち凍運輯を巧います。 





大き な食おや長期間貯蔵する食品を入れます。 

® 下段クースじ、 10 kg が上のちのを入れないでくだ 
さい。クース巧'変おしたり、割れたりすることび 
あります。 

鄉下段クース①目ま線より上に、貪品び化ないよラ 
じしてくださし食品びスライドクースじ当って、 
扉な確実じ閉ま5なくなります。また、食品やス J 
ライドクース I 
を破摸するこず-つ-スライドク-ス * 
とびあります。1 _逝 i 


<スラィドクース^ 


-下段 クース 


乂も i ;/- ぶ別もぶぉ却段 

参アルミトしイは左側に t ット 
してお使いください。 

参スライドクース巧じ、 5 kgL ツ 
上のちのを入れないでくださ 
し、。クー:; I 巧をおしたり、割 
れたりすることびあります 。I 


食品収納部の吕安線 



:姑:酔蹲!静师》奠).«^の;;...;.：::溯 


スピード製氷をしたいとさ 

氷を早くつくりたいときには(|若）を巧して 
ください。通常より早く製乂できます。 

お知5せ 

じ(下のが態の時じはスピード製氷動作びラま< 
機能しまだん。 

•給水タンクの水び不足しているとき。 

♦「製氷…時停止」 r 製氷停止」 r 製氷皿おそラじ」中。 
♦ 「製氷一時停止」又は「製氷停止」な 5 r 自動製氷」 
じ巧り換えた直後。 _ 一 _ 

ホームフリージングをしたいとさ 

ホー厶フリージンブをしたいときには、 

(|某)を巧して < ださい。 

♦食晶を素早<ずらだるので、あし^しさを逃 
なさす’保をできます。 

• アル5卜しイの上じ食品を密着さだて養い 
て<ださい。密着させていないとスピード 


スピ■—ド;令凍ボタン梦おを f 一…-二 …] j ‘暮ぶ i 

押しまず。 wi お^ 

"ピッ"という音ととちに、ボタンのラン ■，‘〜 J 
プと EBBl のマーク巧点口し、約2時 I 茅ょた 

簡スピード冷凍運おを巧います^ 師与 

♦中止したいときは、ちう一度りを巧 

します。"ピピッ"という音とともに、 J 、ちお;1 

ボタンのランプと因里臣国国の7 —クみご !*«*■,*> 

ヴ消え、スピード冷凍を中止します。 a ， c'i 
® スピード冷凍中は、圧縮機と庫巧ファ 0*^1 たゴ i 

ンヴ高速で運転しますので、運乾音ち- ® — j 

かしスぎ<なります。 

• スピード冷凍中は、冷凍室を優先して冷なしますので、 
冷蔵室の温度巧上びりやすくなります。扉の開閉をな 
るべくかな< してくださし、。 

ボタンのランプと因逛^^〇マークが消え 
ると、スピード冷凍は終了でず。 

@スピード冷凍終3後じちう一度ボタンを押しても、 
"ピッ"といラ音とともに、ボタンのランプと Esmi 
のマ ークび，ななしますが、冷え過ぎ妨止①ためじ、約 
60巧閨はスピード冷凍を巧いません。 


スピ—ド冷凍 n — ナー 



3 虫！ 1 イス!レ™ム 


#賴驟驗 


(に r 顧〜巧)ぺージ） 


[ iSi アイ刀!/-ム 


广 


!..等醫 liifcpfr 整！.鑽擁雖画訂郭 

氷の落下音を小さ < します。 

•防音7、ソトは目リリはす’さないでくださし、。 

•7 ット①下に乂片な入づ込んだ場合は、取り陈い 
て <ださい。 


-扣.底け 


哪轉曜徽輸^^ 譜 


♦，時氷クースじは、冷凍食品やアイ：:^クリームなどは入れないでくださし、。 
製氷巧停止したり、自動製氷機の破損の原因じなります。 

•アイススコップ使巧後は巧を①位置じ戻してください。貯乂部分に放置 
すると、製氷を停止したり、自動製氷機の破損の原因じなりますご’ 

♦アイススコップ収納部に氷などな入った場含にはおり除いてくださし、。 
アイススコップヴ淳き上びり、扉び確実に閱ま5なくなります。 


在‘'.’: J" 生ち巧.ぶ正’。 • "tK な t ’.ぶの—：お; 


お知らせ 

• スピード冷凍（スピード製氷）ポタン(為なの使いかたは0=0ベージをご費ください。 


タタ WEUHiacainrsxiBB 田田田 wfi ■別に v け巧田 acu 巧的 i 田が tsc ；! 巧田田巧拍打な化。：巧 cwataiiiPUBgiwBjaiuaBDaiii m il ■ hiiiibiii iceispmi 巧ぶ to 

I 上手なホームフリージング方法 

； 薄く、かさくして冷まキチッと密封して 


再凍結しない 


1人分や1回巧争つじ分けて、 
できるだけ早<凍結さだまし 
よラ。使ラときち便利です。 



食品はキチ‘ソと密封して、食品昧や榮養を損い、衛生的じちょ 
の酸化や臭いび移るのを防ぎま くありまだん。解深分は使い切 
しよラ。 ましよラ。 






♦氷の重の確認は,時氷量横巧レバ-■な自動]的に巧い、一定置じなると製氷を停止します。但し構造上、お氷 
クースに氷は一杯じはなりまだん。 

•氷の重を正し < 確認するたが氷は平らじならしアイスス]、ソプは巧定位置に置いてください。 

Q 

禁止 

\_ 

一 w ご.す巧^ 

量結 

ぐ‘、た.。ご 1 て -/ K 

麻) 

j 貯乂クース 

アイススコップお 氷ち 巧巧しけ一 

1 L 、二'二- ブ J 

アイススコツプ 


冷凍室•独立アイスル—ム 


© 



























ぶ，’-. yf . 道む■滤 






使いはじめや1週間な上使わななった場合、ニブイやホコリびついていることけ 
ありますので、給水経路や製氷皿のおそうじを実施してください。 

1給水タンクに新しい水を入れ、所定の位置にセットしまず。 
〇独立アイスルームのおかケースを空にして、底面にきれい 
な r ふきん J または r タオル J を敷きまず。 

3独立アイスルーム扉が閉まっていることを確認してか!5、製 
一氷設定ボタン®を"ピピッ"と音び鳴るまで5秒从上巧し 
結けまず。 


f その表示び点滅します。さらに約7秒御こ"ピ—ピ①アラ—ムじ巧 
わって r おそうじ」を開始します。 

4約3分で「おそうじ J を完了しまず。 

「おそうじ」完3ととちじアラームが"ピーピー…."巧ら"ピピピビッ"じ変り 
り、製氷設定7 —クヴ元①が態じ戻ります。 

5貯氷ケースに溜まったがや水、及び r ふきん J や r タオル J 



を巧し始めた 5、 r おそラじ」び完3するまで独でアイスルーム扉を開けないでください。 

> r 製氷一時停止」や r 製氷停止」をしていた場含じは、水びおないこと巧ありますので、 r 自動製氷」じ設定し、 
30分経過して巧5お使い < ださい。 ■ 


■ r めめり」や「水あか J の発生を防ぐため、給水タンク- 
浄水フィルターは、必ず週1回水統いをしてください。~- 



おお制! 


製氷設定ボタンを押して、製氷設定を巧いまず。一度 
巧すたびに W ピッ"または"ピピッ"と音び鳴り、製か設定マー 
クが次の通りに切り換わりまず。_ _ 

た1曲* ^319 


ジ しろ i .…一 -. if —ふ进 

!-滔支 眉,•ぃ -泡姜 
' 。，* 龄1 °•ッィぅ 


好が 


もも 


お山：:!进1旣麵.'化/益.じ!迎派別1:剖こ^^^ 

• 据え付け時は、 r 自動製氷」じ設定されています。 

• 電源プラブを抜き差ししたり、停電なら復帰したあとは r 旨動製氷」①状態じ 
戻ります。 

?屬蘇徽 音が局になるときに、 

@を巧して巧5約8時簡、裂氷を化止します。 

♦0 巧氷厚化の表巧をしている簡は、毎日同じ時簡じ製氷を化止します。 


I 〇巧夕 ff 比 I /、 •' 1.% 

し或 II げが 


製氷設定7—ク 


11 謹載をなど長期間氷を作る必要がないときに、ご利用ください。 


製氷を停止します。 

♦径 D を押してな5給水タンクの水を捨て、各部を清掃します。(に尹@ページ） 

• r 製氷停止」な台 r 自動製氷」じ切り換えたあとの製氷時間は、給水パイプず結防止ヒータ-のず熱運乾を 
巧ラため通常よりち長 < なります。 , 


I 



自動製氷機 の 1® いかた 


■給水タンクに水を入れ、セツトずるだけで氷がでをまず。一定量氷び貯まると、 
自動的に止まりまず。 


冒が!;薄補 


I ん •' い ， t 


使いはじめや1週間む上使わななった場さ、 

ニブイやホコリヴついていることヴあります 
ので、給水経路や製氷皿のおそラじを実施し 
て < ださし、。 

1給水拴を刷す、水を入れまず。 

I ♦「満水線」まで水を入れてください。 
満水線がとじ水を入れると、みたの 
園りなら水な漏れます。 


お水お 
給か綜\ 



給水タンク 


CBH 淨水フィルター 

♦水道水をそのままご使用ください。井戸 
水や淨水器などで塩素巧などを取り除い 
た水や一度沸憔さだた水は、雑菌び繁殖 
しやす<なるた仍自動製氷じ適さないこ 
とびあります。 

P 給水タンクの本体を持ち、静か 
h - に運びまず。 

•タンクの底にずをそえて、水平じ運 
んでください 


〇給水タンクを r タンクセット位置 J の 
U 矢印の奥まで確実に巧し込みまず。 

• 給水タンクの巧し込みび不充分です 
と、給水されザ製氷びできまだん。 




A 警告 



タンク fe " ノト位 ■ 


^給水タンクの水び r 給水繳までな 
^ くなつた5水を衞給しまず。 


[ I ■自動製氷機の機械部には 

~ "" 手を触れない 

♦製氷皿び回乾したとき、けびをする 
お知らせ I 恐れびあります。 _, 

• スピード;今凍（スピード製氷)ボタン di ) の使い巧たは(に r ® ページ) 
をご覧ください。 

•氷①保窃こついては（な@ぺージ)をご黃ください。 

製氷時間と製氷能力について 

♦ 製氷時簡は、1回約100分な巧ります。氷の量は約90個、氷をな5す 
と約130個収納できます。（周猫温度30で、扉開簡なしのとき） 

参巧のようなときじは、製氷時間な長くなります。 

♦冷蔵庫の使いはじめは、庫巧び巧分冷えてな5給水•製氷の動作 
じ入りますので、約6〜8時商巧なります。夏場など眉圓温度の 
高いときには、24時間が上ななることびあります。 

• 扉開蘭なるいときや、る委①食品を一度じ入れたとき。 

•冬場など周囲温度び低いときや、製氷のをやで停霉などびあった 
とぎ。 

•「製氷停止」なが自動製氷 J じ切り換えたあとの製氷時簡は、給水 
パイプ凍結防止ヒーター①テ熱運乾を巧うため通常よりち長く 
なます。 


• 給水タンクの取り巧けは、お水タンクの[給水 J と「;1|水」表示側を手前にして巧り付けてくださし、。 
• 給水タンクには、水！; m はお巧に入れないでください。 

〔ジュース•お湯などは故障や変形の原固じなります(砸熱温度50で ）） 
>貯氷クースじ水を入れて氷を作5ないでくださし\。ク^3け割れる恐れヴあリます。 



自動製氷機の使いかた 















刷 ily •を? J < フィルタ-は、破れやすいため棒などでつコいたりしないでくださし、。 

•浮水フィルターのおず入れは、台所巧中性洗剤やベンジン-漂白剤などを使用しないでくださし、。 
(氷のにおいの原因となります） 

♦ つめでみたを開けないでください。（つめを傷める恐れ巧あります） 

•給水タンクの取りがけは、給水タンクの「給水」と「滿水」表示側をず前にして取り付けてくださし、。 
• r 製氷停と」で長期間使巧しない糧合には、給水タソク各部をよ<乾燥させて<ださい。 


のよろなとさは， 


: '--p— 

■liJ 


■氷ににおいが 
友るとさ 


■製氷しない 
■氷の量び少ない 


国氷が丸くなる 
かさくなる 
つながったり 
ずるとさ 


参給水タンク•浄水フイルターび巧れていまだんれ？ 

♦給水タンクの水はろくありまだんな？ 

>*淨氷フイルターをはす‘していまだんな？ . 

♦浄水フイルターびち<なっていまだん巧？ 

♦お手入れに洗剤やベンジン-漂白剤などを使用していまだん巧？ 

• におし、の強し、食品を、ラップをしなし、で入れていませんな？ 

♦給水タンクじ水巧入っていますな？ 

♦給水タンク巧奧まで正し<入っています巧？ 

•扉をひんぱんに開けたり、る雲の貪品)を一度に入れまだんでしたな？， 
♦ 貯乂クースじ食品など氷な外のちのを入れていまだん巧？ 

♦アイススコップは所定の位置じありますな？ I 

’ • 浄水フイルター巧さ<なっていまだんな？ 

♦周囲温度び低<給水タンクの水巧凍っていまだんな？ 

♦停電びありまだんでしたな？ I 

♦製氷設定ボタンじより、製氷を停止していまだん巧？ 

♦使いはじめなど、冷凍室巧充分冷えていないときは氷巧できるまでに 
約6〜8時簡、夏場は約24時間く5い巧なることがあります。 

♦扉をひんぱんじ開けた U 、 長時間開け放していまだんな？ 

♦長期簡、脖氷したままになっていまだん巧？ 

•氷は昇華して丸くなったり、くっつくことびあります。 

>♦給水タンクの水巧なくなったり、水を捕給したときの最初の氷はつな 
なったり、小さくでぎることびあります。 

•巧氷クースじ氷びいっぱいになってくると、つながることびあゾます。 
• 停電じなったこと巧ありませんな？ 


111む下のようなことは異常ではありません。 


♦氷の落下音-給水ポンプの運転音なします。 

•氷は製氷 nn な5はす’れるとき、かし割れることヴあります。 

♦ミネラル分のるい水で製氷すると、白を①淳遊物(カルシウム絵晶)ヴできることなありますヴ、害はありません。 
♦給水タンク巧には水滴び化着します。 

♦有觀製氷中は、給水タンクヴ空のときにち、給水ポンプの運転音巧しますな異常ではありまだん。 

•园画温度巧5でむ下では、給水タンクの水びずることびあります。このときじは、氷を取り除いて水を入れ 
なおし、冷蔵室の温度調節を「弱」側じしてください。（に F 巧ぺージ） 

♦冷凍室扉を強く開閉したときじは、乂ヴ容器の奥じ落ちることびありますので、ゆっくりと開閉してくださ 
し、。 


■ r めめり」や「水あか」の発生を防ぐため、給水タンク- 
ミき水フィルターは、必ず遇 1 回水洗いをしてくださし、。 (お水タック) 


自動製か機のお手入れ 










醒取り巧けかたは、はずしかたの逆の順序で巧いまず。 

壓冷蔵室の部品は扉を90度開くだけで、部品の取りはずし•取り付けができます。 



>'を；、; ’’.‘ l : ぶ；;叫^ 

賢:お'.‘皆 i ! 

… 、 

'： .‘ 'ミ 

ポク、ソトの取り巧けは固くしてありますので、 

左ちの底面を軽<突き上げな巧'5、ゆつ<り 
巧し上げて < ださい。 

V 




^ 巧’/, ‘ • ‘卜 か‘^ : ' : ‘‘， 

扉を開け、図のよラにスライ巧扉のす前を持ち上げ、 
0ド小物クースを引き出します。ゆ つ< りと引き江!し、 

なます。 

さ5に气 
扉を傾み 

1野菓クー::^を手前に持ち上げます。 

S 取りがけの際は、クース左ち奥側 
①突起を扉枠の角巧に入れ、クー 


スライド スみちを枠の上に粟だるよラに t 



部 

nn 

の 

は 

ず 

し 

か 

た 

品 

D 

付 

け 

か 

た 


託ぅ:ぉ、 


手前を上げ、斜め上に引 
ぎ出します。 

取り付けの際は、クース 
の左ち奧側①突起を扉枠 
①角巧に入れ、ク…ス前 
側は弓唯卜部にはめ込んで 
わ、ソトして < ださし、。 



突起 



ち巧枠 


引掛部 


r 'N 

- ；■.む ’’、；;、 

ま前を上げ、斜め上じ引 
き化します。 

取りがけの際は、ク^ス 
左ち4ク所の突起を扉枠の 
角巧じ入れ、クースみち 
を枠の上に粟せるよう 
じ tz ットしてくださし、。 

V 

嫌 

ソ 


お 

手 

入 

れ 


巧' 


扉を開な、図のようじ 
スライドクースを引き 
化します。 


扉の手前を持ち上げ、さ 
5じゆっくりと引き出し、 
扉を床に着けます。 



スライドクース 



3 


下段クースを図のよラに持ち上 
げます。取り付けの際は、クー 
ス左ち 4 ク所①突起を扉枠の角巧 
じ入れ、クースみちで枠を抱え 
込むよラじ t ツトして<ださし、。 

突起 


下段 クース 
角巧 




# 
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お手入れのしかた 


诵1 禱咖 IM1:! 磯!聽 iW 歷涯淵ぶ恥蒙でザ y 


巧にめるま湯を含ませてがきとりまず。•お手入れ後の点横 


いちれ巧落ちじくい場合は、台所巧中性な 
剤を薄めて使い、その後ぬるま湯を含ま 
だた巧でおきとって < ださい。 


2 水滴が残っていた6、さ6にからおき 
をしまず。 


1電源コードに傷ヴありまだん巧？ 

2電源プラブ巧熱くなっていません巧？ 

3電源プラブびコン t ントじ、しつ巧り差し込んで 
ありますな？ 


>不審な点びありました5、す<じお實い上げ①販 
売店じご連絡くださし、。 


L_ij mmmmi 

冷贈 

♦うすいん欄 が9 

♦高さけわるん棚 
• 固定淵 
♦給水タンク 




• X •自動製氷機のお手入れは@〜贷ぺージをご莫ください。 


>チユーブポクット 


♦卵クース 

♦ポク’ソト類 

•ジたソボタブルポクツ I 




氷温室 


>氷温クース 


野菜室 


► I を菓ク…ス 


>3ライド小物クース 


♦野菜スタンド 
♦化切りヮィり- 




切替室 


>切替クース 


冷凍室 


>下段クーつ 
>スライドクー: 


>アル吉卜しイ 


独立アイスルーム 

•巧氷クース 



♦アイススコップ 
• 防音7ット 


A 警告 


A ミ主意 


■めれた手で電源プラグの巧を差しはしない 

感電の原因じなります。 


■お手入れの際はおず電源プラグを巧く 

感電やけなをすることガあります。 


■冷蔵庫底面に手を入 
れない 


国本体や庫巧に水をかけない 

電気お縁び低下し、感電•乂がの恐れ巧あります。 


清掃するとき、底面に手を入 
れると鉄板で手を切る恐れな 
あります。 


■ 


■ふだんは、か5拭きで。 

■年1回は電源プラグを抜いて、棚やケースをはずしてお手入れを。 

，一 刪 1111 1 11 ,111 川 I Nlil 11 111 1 け — I I II — 

—If 画 IT 卿 1 遊！ ! 獲驢臟錢 SI liifffLl 

ドアパッキング I 汁受け部 


1レ/1 

巧れると傷みやすく、 
KA を気漏れの原因じな 


ボ 

わ .‘うみ一 — 

ij 〜 一 います 。 






圏/^: 


ちれや汁びたまった 
5おき取ります。 


ぇ， 埋 I 臟 iliiiil 觸窝哪熱黛 ; 慰5 f ; 


脚力八一 

♦手前に引いてはす’して <だ 
さい。取りがけは正面な台 
巧し逆みます。 


冷顧巧-背面 

• 掃除機などでホコソを吸い 
取って < ださい。 




1脚カバーをず前に引っ張ってはす‘し 
ます。 

2調節脚を回し、床な5浮けせ、を蔵庫 
を引ぎ出!します。 

傷の付きやすい床では保護巧の板な 
I どを敷いて<ださい。 . , 

3 背面•壁-床のちれをおきます。 
♦背面はほこり巧たまったり、空気 
のが流じより細ないほこリヴが着 
して黒<巧れやすいとご5です。 

IlMlkl ： 


-調節脚を回す 



signs 巧お曲訊 ! Cl な肝巧。助 C 瓜な曲巧扣 ■ ぶ。り。虫.け I 




CHD 


>次のちのは使わないでくださし、。 

•台所巧洗剤の「家庭巧品品質表示法 I ご基づく表示」の「液性」欄に、アルが J 性または弱アルわリ性と記氧 
れている洗剤。（プラスチック部品が割れたりプラスチック表面を黄変させることちあります） 

• みけき粉-粉せっけん*石';由*熱湯-たわし-酸-ベンジン-シンナー*アル〕ールなど。 

(塗装面やプラスチックを傷めます） 

• 巧6剤 

>食巧巧な巧いたときは、むザ巧き取って<ださい。（プラスチックヴ割れる恐れびあります） 

H ヒ学ぞラきんをご使巧の際は、そのを意書きに従ってくださし、。 

>食品などの汁け扉表面じがいた傷さは、す<じなき取ってください。鏡びたり、変色すること巧あります。 





























のしかた 


顯団囑 i 響!圓 I 激體瞩禱 


移動ずるときは 

調節脚を上げると、簡単に動なだます。床が傷つきや 
すい場含はシートなどを敷いてください。煩けて移動 
するときは、給水タンク•製氷皿や薰発曲の水をこぼ 
ちないよラじするため、巧の操作をしてください。 

] 給水タンクをはす‘し、冷凍室扉 

び聞まっていることを確認しま一/へ、^一一- 

P 冷凍室扉を閉めたまま、操作 1^!! /L ' 

パネル巧じある製氷設をボタ 
ン挺 D を"ピピッ"と音巧鳴る 
まで5秒な上巧し続けます。 

/約7秒をじ"ピーピー…"の、 

I アラー 厶にをわります / _ 1| 

Q 約3分して、"ピ-"音が鳴り止 jJ 

U んだら冷凍室扉を開け、時氷 ピぶ ^ 3** if 

クーつの水や氷を捨てます。 \ IB - cll ち** 

4電源プラブを摩きます。 I .ぉ四 — J 

5 食品をおり化し、ち図の通りに I 

蒸発皿の水を捨てます。 y 




KH 



取っ手（手かけ部） 
を持つ。 


取っ手（手かけ部） 
を持つ。 


>扉び開なないよラじ、テープでしつ巧り固定 
して < ださい。 


蒸発皿の水を巧くには 

1排水□じ水を受ける客器を誓き、がかネ全をはす’しま 
■す。 

P 排水□①中にドライバーなどを入れて、契にある膜 
を強く巧きあております。（排水□巧5水び出ます） 

〇排水□な5水け出なくなるのを確認して巧5、水漏 
れ防止の為、がかをを確実じ締めて<ださし、。 


夕 

まきあて 
奥の模を巧る 



(をな巧背面下な） 


•排水後でち、遷搬時 I こみ重の水なこぼれる場合なあ U 
ます。冷蔵庫を傾ける前じ、床に雑のなどを敷いて< 
ださい。 


mm 


KiE 


階段の踊り場などで向きを 
変えたいとき 

♦一度本体を起こし、回転用手なけ部を持ってゆっ 
<りと巧して回します。（傷のがきやすい床では保 
護巧のネをなどを敷いてくだちい。） 


回乾用手かけ部 





C 3 MD 

♦ 引き化しす扉のおつまを、運がじ使わないでくだちい。破損の原因じなります。 
•車などで運搬の際は、横镇みをしないでください。任瘡おのな障の原因じなります。 

お知5せ 

• お居の場含、固ミ焼妨 )-60 Hz (ヘルツ）は巧用ですので特别な觀乍は化'要ありませ Ay 。 


風、 



111 ■■■■■■■■ 


11りお iHAWJffijpl . 削 ; u 


一 類 

全が 
rp 唐追. 
を巧巧容積郵菜室 
切替室 
_ホ凍ま 


: rijit iimm 1 111.11 iiiiuim 阻圓西爛叫剛欄‘;. 

ゴ";壤 i い h . J . 平^^^ 


R-K37MPAM 

R-K37MPAML 

冷凍 冷蔵庫 

370L _ 

__ 

89 しく55し〉 _ 

_ 20L<14L> _ 

76U46L〉 



E 重 巧を巧 !^^[: iiSl I 


部品 

产 I ちすいん欄 . 2 

高さなわるん棚 . 1 

固定棚 . 1 

氷温ク ー3 . 1 

卵クース . 1 

鼠ポブット（上段) . 1 

ポクット（中段) . 1 

ポク’ソト（下段) . 1 

ジゎンボダブルポクット…1 

チ:！ーブポクット . 1 

室給水タンク . 1 


野野菜 クース . 

^スライド小物 クース 

み野菜スタンド . 

室仕切りワイ わ- •... 

お貯氷クース . 

凍アイススコップ■…’ 

室防音7、ソト . 

-下段 クース . 

切スライドクース■…’ 

替アルミトしイ . 

室切替クース . 

脚カバー . 



♦ r 定格内客續」は、日本工業規巧 (」IS C 9801) じ基づき、庫巧部品のラち冷やす機能至の胃パ、ソト .] 

じ影馨なな<、工員無しで取り外せる細やクース等を、はす•した状態で測定したもが三;ミース . 

のです。 r 定ネ各两容積」じは、 r 食品)収納スぺース」と r 冷気循環スペース」を含みます。 S っル三卜しイ . i 

•< 〉内は、 r 食品収納スペースの目安」です。引きおしすお蔵室(野菜室•切替室•冷室切替クース . 1 

凍室)①場合、 r を格巧客積」と併だ r 食品)収納:; I ペー3①目安」を表示しています。—脚カバー…•- . 1 

♦霜取りは1日1〜2回程度、1回の霜取り時間は20〜30分程度です。 

麵臟 Will 画 

■冷廚庫①消費電力量(を窗消費電力畫）は、’99の JIS C 9801 の改正じよりに0(国際標準化機構)規格じ準じた試験方 
まじより測定し表示しています。 

■消費電力量の試験集件_ _ 

I] J I S C 9 8 01 

巧 巧て 「っリ—っ5こず试己9-」機種 ~ L を蔵庫 ] 冷凍庫 


靡商廣 回な 
园囲 /m な 

周 齒站も 
消資巧力 S 
の表示 


ち凍室 
- 18でむ下 
8回/曰 


冷蔵室 冷商室 

5でな下 5で下 

25回/曰 f 25回/曰 

_ 2 5で 

7 0 ± 5 % 

を間'消夏霉力星 （ kWh / を） 
W ?5 X 365 日/年 


おず室 _ 
- 18で！;>1 下 
8回/曰 


Wa : 周囲温度2日ででの1日当たリ①消資軍力星 ( kWh / 曰） 

(i ia iiM 臟 !ぶ 喔画選 

こ①お藏庫のを深室の性能は GEi 3( フォースター)です。 

冷凍室の性能は、曰本工業親巧 (JIS C 960 7) じ定め5れた方まで試 
験したときの冷凍負冠温度(食晶温度)じよって表示しています。 

■ J にの試験方法は次の通りです。 

♦ を屬室①温度巧0でが下とな台ない範圃で、最ち低い温度じな 
るよラ温度調節ボタンを調節して、試験を巧います。 

♦為商庫の据え巧な場所の温度は15〜30での範囲を基準としてい 
ます。 

•おず室を巧內容積100し当り 4.5 kg し义 h の食品を24時間が巧で一18 
でし乂下に凍結できる性能の冷凍室を、フォースター室としてし、ま 
す。 * 


ill 瞧 Imm! . 麵圍 ii iy 議 i 麵睡垂麵 iilili 


ぶず負荷温度 
(食品温度） 

-18 でが下 

巧叛を凍食品の 
巧活斯間の目を 

約3り月 


■ 巧おぶずを品のお蔵期間 

冷凍食品①巧爵期間は、食品の種類-店頭で 
①貯蔵が態-冷蔵庫の使用条件などじよって 
異なりますので、一応の目まとしてご n くだ 
さい。 


移動•運搬のしかた\仕様/消費電力需〇いて\を聖違能曇馨推講 © 
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巧障かな？!と思った S 


■ liTF のことをお調べになり、それでも具ちの悪いときは、ずぐにお買い上げの 
販売店にご連絡ください。なお、アフターサービスについてはな⑩ページを 
ご覧ください。 


全くをえない 


♦ 電源プラブび抜なていまだん巧？ 

>♦ヒューブやブし一わ一などび切れていまだん巧？ 
♦停電ではありませんな？ 


よく/をスない 


々据え巧な後、充分時間けたっていますな？（夏場など冷えるまでじ24時間 
位け巧ることびあります。） 

• 温度調節び、「弱」になっていません巧？（にす の ページ ）/ -ス ^ 

•食品などで冷気吹き化し□をみさいでいまだんな？ P ~~^ K 

•冷蔵庫じ、直射日光が当たっていまだんな？ I ^ 

•近くじ巧スしンジなど、舞熱器真びありまだんな？ 

熱いちのを入むていまだんな？ 

/•扉を〇んぱんじ開けていまだん巧？ A つニニ^ 

♦食品をっめすぎていまだんな？ J 

•周囲のすき間は、充分じあけてありますな？ 

•扉け食品に当たって半開きじなっていまだんな？ 

• 夏場特じ暑い時期ではありまだんな？ 

f 特に外気温巧高いときじは、冷却力巧低下し、アイスクリーム巧柔ら巧、 
なくなったり、扉ポクットの温度が高くなつたりすることびあります。ノ 


を爲室-野菜室の食品 
び;*結ずる 


音がうるさい 


•温度調節巧、「強」じなっていまだんけ？（に尹めぺージ） 
•局囲温度巧、5でじ1下じなっていませんな？ 

^♦水分のるい食品を冷蔵室棚の奥、氷温室の奥に 
) 入れていまだん巧？ 


>床びしっ巧りしています巧？ 

>据え付けじ、巧たつきなありまだんむ、？（にベージ) 
>冷蔵庫の肩囲におぼんなどな落ち、ビビリ音をおしてし、 * 
ませんな？ 

>背面な壁などじ当たっていまだん巧？ 

>脚カバー巧、はす’れていません巧？ 




庫内のにおいが気になる「 


♦じおいの強い食品を、ラップをしないで入れて 
いまだんな？ 

脱臭機能は、をての I こおい成分を取り除<\ 
i ことはでぎま e ん。 ノ 



床面や庫内に水がたまる 


•扉び食品に当たって半開きじなっていまだんな？ 
>• 冷水ボトルなどな5水漏れしていまだんな？ 

• 譲発抑①排水栓は確実に締めてあゾますな？ 




■これは故障ではありません 

ときどき運転音が大きく ず^ 
なることがある 1: 


夜間や静かなときに何 
か音がずる 


冷凍室や切替室に霜や氷が巧いた 
り、冷蔵室に露が付く 、，巧 


氷がでさない 

氷のでさかたがおかしい 


野菜容潮こ露ががく chii ^ 

扉を閉めたとをほ Tm ^ 

かの謗が一巧開く _ 

扉を閒めた直'後 ... 

•シユッという音がずるこ@が 
♦ 開けようとずると重く /iSJ 

感じ_ n <[- r ^ 

水の流れるぶラな音（チヨ□チヨロ） 
衝突ずるような音（コッコッ）满騰ずる 
ような音（ボコボコ）肉を焼く 
ぶラな音(ジ で y ) か"ずる 仇^^ (1 

扉を開けたとき庫 
巧からきしみ音（ピシッ） 

がずる _ ^0^ 

を髓本が備面が熱 須-み 

くなる が y ; 

を愚庫のが側に露び巧く 


I 据えがけ後、庫巧び冷えるまでは义きな力で運転するの 
で、音巧大きくなります。 

>このち蔵庫はイソバーター圧縮機を採用してしほす。 

扉開閉巧をいときや周囲温度な高いとき、また霜取 t ) 後、 
高速運おじ切り換わゾますので、音な大きくなります。_ 

»製氷機は通常自動的に動いてし^ますので運転昔びします。 

>庫内温度を制御する t — ターは常に自動的に動いていま 
すので、モーター①運転音(ブーソ音〇、ソ〕、ソ音)がします。 

>温度を化!こよる部显①车シミ音(ピシ‘ソ）ヴする事びありま 

す。 _ 

>湿度び高いときや、扉を長く開けたり、開閉回数がるい 
と露ヴ巧く場合な‘あります。乾いた巧で拭き取って<だ 

ごし、^___ 

>夏場は約24時間く 5いなけることもあります。 

I 自動製氷機のお手入れ(に尹@ぺージ)をご覧くださし、。 

I 自動製氷機を「製氷一時停止」や r 製氷停止」じ設定している 
と、乂①量け少ななったり、_氷けできななったりします。 

>野菜の乾燥を防ぎ長持ちさだるため、咨器的を高湿度に 
保っているためです。乾いた巧で拭き取ってくださし、。 

>扉を閱める風圧で、一瞬開くことけあります。 


>庫巧に入った空気け急じをやされて、圧力巧一時のに庫 
外より低 < なるためです。 


>冷却のためのお巧流れる音や、液の衝突する音、霜取りヒー 
ター巧台発をする音で、圧絕機①停止中じち聞こえること 
けあります。 


>温度変化じより、部品巧きしむ音です。 


>放熱パイプを内顧し、露がき防止をしています。使いは 
じめや夏場は、特じ熱<なります巧、異常ではありませ 

A/0 _____ 

>湿度巧高くなると外側やドアパッキング、扉じ露ががく 
場さびあります。乾いた巧で巧いてください。 


故障表示 を蔵室•冷凍室温度表示部と音声(おしゃべりガイド）で、故障をお知らせします。 


-卜は故障をお知5だしてしほす。 
お買し^上げの販売店へご連絡< 
た‘さい。 

ただしち表の表示の場合は、故障 
でな< てち表示する場さげあり 
ます。ち表の两容をご確認 < ださ 
い。 



ご確認いた だきたい巧客 _ 

• 製氷迎やお氷窒検知し/ \’一じ食品など巧当って 
いまだんな？（に尹硬ページ） 

;ち漆室扉を長時簡開け放しじしていませんでし 
た巧？ 

•を凍室扉び、食品などじ当って半開きになって 

いまだんけ？ _ __ 

•ち廚室扉を長時圉開け放しじしていまだんでし 
たな？ 

•お蔵室扉び、甚品などじ当って半開きになって 
いまだんな？__ 


故障かな S : と思った5 








* フリーダイヤルされますと、お客様の地域を担当ずるセンターへおつなぞします。 


[^般 ご 相談窓 □」 家電品についてのご意見やご要望はを地区のお客樣相談センターへ 


担当親 

電話番号 

所在地 

が巧道地区 

011 -833 -已088 

札暢巿白5区東札暢2を4- 1-10 

索化地区 

022 -232-5088 

仙お巿富が!?区扇の1 -1-45 

関索-甲信越地区 

03-3834-8588 

台東区乗上野2 — 7— 目（日な家電上野ビル） 

中部地区 

052-795-5088 

名ろ屋巧巧山区川宮町已己 （ B な家電守山ビル） 

関西地区 

078-431—5088 

が戸巿東謀区巧南の1 一3 — 8 

中国地区 

082-231-5088 

広島巧西区觀富新の1 一7— 17 

四国地区 

0877-47 -1088 

坂化巿が田の4285— 143 

な州；か揮地区 

092-281-5088 

福岡巧傳ぞ区店屋の7— 18 (博を渡巧ビル） 


参ご巧該お□の名称、所在地等は変更じなることがありますのでご了承ください。 一 F .12 — 


MEMO 


曰立家電品についてのご相談や修理はお買上げの販売店へ 


なお、粒居されたり、贈物でいただいたものの修理などで、ご不明な点は下記窓口にご相談くださし、。 




修理など アフターサービス に関するご相談は 

函〇 120-3121-68 

i 

商品情報やお取り扱いについてのご巧談は 

函 01 20-3121-11 


屬お客様ご相談窓口 



保記接 


巧™にス 


(必ずお読みください） 


:彎®罔囉哪!盤麵 j 到； fli 興:が囊葬 P 養繼 


補修用性能部品の 
保有期間について 


团この商品は保証書付をでず。 

保証書は、販売店で所定事頃を記入してお渡しいたしますので、記載 
巧容をご確認いただき、义切に保營して<ださい。 

なお、食おのお償等、製品修淫し乂外の賣はご容赦ください。 

田保証期間は、お買い上ばの曰から1年間でず。 

ただし、冷凍ヴイクル•冷却器巧フアンおよびフアンたーターは、5 
を間です。なお、保話期間中でち有おじなること巧'ありますので、保 
証書をよ < お読みください。 

B な証期間経遅後の修理につい口ま、販売店にご相談ください。 

修理じよって機能巧維持できる場合は、お客様のご希望じより有料修 
理いたします。 

当なは、販売店な5のを文じより、補修巧性能部品を販売店に供給し 
ます。 

■冷蔵庫の補修用性能部品（巧定フロンを言む）の最低保有期間は、 
製造}了切を9年でず。 

e の期菌は通商產業省の}旨導じよるちのです。 

巧能部品とは、その製品の It 能を維侵するためじ必要な部晶です。 


諭 ff ii « l 願 


病誠麵 


r ぶが 
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使用中に異常巧生じたときは、直ちに電源ブラブを抜き、 
お買い上げの販売店じ修理を依類してくだちい。アフター 
ヴービスを巧頼されるときは、ち記のことをお知5だ<だ 
さし、。 


アフターサービス 

でお困0の場をは 

範居されるときは 


お 名… R - K 37 MPAM または 
R - K 37 MPAML 

故障が 態…できるだけ詳しく 
道 煩… が近の目印を 


※お召は冷扇室靡巧側の品質表示ラベル 
あるいは保証書をご費ください。 


お買い上げの飯売店け、巧ページ(に尹@ぺージ)①ご相談窓□じお問い 
さわだくださし、。 


ご転居じより、お賢い上げの販売店のアフターサービスを受けられなく 
なる場さは、前もって販売店じご相談ください。 

ご転居先での、曰立の家電お取の店を紹介さだていただきます。 


保証とアフタ—ヴ—ビス/お客様ご巧談窓口—讚裝識精 


⑩ • 


⑩ 

















ま用ガイド 


貪品お蔵期間の目安 



お蔵する前の食品の鮮度や、冷蔵庫の使用が態、フリージンブ①方まなどじよつてち、貯蔵期間 
巧異なります。できるだな旱く使い切るよラじしましよラ。 




活用ガイド/上手な活用のしかた活用ガイド⑩ 













が鮮な肉や.巧ろ 
味わうために 








が凍より解がしやすく 


小ノノ}•けのか巧のみないがしい r 冷が」 


ブ n ック巧ち 

切り身魚は 

わチたチに凍5だないため、ブ 

切り身は殺ずなしで、弱义でゅ 

□ック肉ちラクラソきれいじ切 

っくり焼けば手簡なし。’ 

れます。 

重なったままの切り身ち屬華に 


はびだます。 

V 

J 


ホー ムフリー ジングの コツ 



食品はル分けして 

おいしさを保つコツは、早く凍 
己だること。 

食品はなるベ<薄く小みなして。 
フリージンブ①前じ、下ごしら 
えをしておくと、使うとぎに便 
利です。 



再冷凍は避ける 

一度解凍したちのを再冷凍する 
とはけ落ちます。衛生的じち巧 
ましくありまだん。 



早く凍らせるために 

扉の開閉はできるだけ少なく。 
また、食品は冷気びよ<当たる 
ようじ、重むないで置きます。 



上 i’ 

手 I 

な 
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用 
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